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Suite à sa fracture ouverte tibia — 
péroné, Paul George a rapidement été 
transporté à l'hôpital pour être opéré. Il 
est déjà sorti du bloc et selon l’Indy Star 
l'opération s'est bien passée et il n'y 
avait aucun dégât supplémentaire. Il 
restera hospitalisé pendant deux ou trois 
jours. 


Concernant sa saison elle est sans doute 
terminée même s'il est trop tôt pour se 
prononcer. 
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Larry Bird: nos pensées et 
nos prières sont pour Paul 


Le monde du basket prie 
pour Paul George 


Vidéo : Paul George se brise 
le tibia en deux 


Paul George: je suis un grand 
fan de Damian Lillard 


Paul George : «LeBron James 
est la cible n°1» 


Répondre 


Vous devez vous identifier afin de poster un 
commentaire. 


Sur Sport Buzz 
- Basket: Damian Lillard marque de son 
propre camp 


- Vidéo: Paul George se casse la jambe en 
deux 
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seulement 14 ans 


+ Basket: mécontent d'une faute sifflée 
contre lui il s'en prend violemment à 
l'arbitre 


- L'impressionnante coiffure d’un fan des 
Chicago Cubs 

* Vidéo: Sabine Lisicki bat le record du 
service le plus rapide 

- Seydou Keita et Pepe se chauffent avant 
le début du match 


- Foot: Gustavo Ramirez marque après 4 
secondes de jeu 
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transféré Kyle Lowry 
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* Derrick Rose très mécontent de la sortie de 
l’article sur les tensions entre les Bulls et son 
camp 


Damien Inglis sur pied dans deux semaines ? 


- Dwyane Wade veut jouer 75 matchs la saison — 
b- 
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